
II SEMINARIO TALLER 
INTERNACIONAL 

Recuperar la Armom'a de los 
Ecosistemas para contener 
la Resistencia Bacteriana 

9 al 11 de octubre 2013 
CUENCA - ECUADOR 


PROGRAMA 

GENERAL 


ACTIVIDADES 
PRE SEMINARIO 


MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2013 

RITUAL DE RECIPROCIDAD. 09h00 a 1 2hOO. 

Facultad de Ciencias Medicas, Universidad de Cuenca. Parti- 
cipacion de gui'as espirituales de los Pueblos Maya, Kichwa y 
Afrolatinoamericano. 

BIENVENIDA. 16h30 a 17h00. 

A participantes del Encuentro Internacional y Pluricultural 
“Buen vivir y salud”. Saludo del Comite Internacional de soli- 
daridad. 

CANTO AZUL A LA UTOPIA. 17h00 a 19h30. 

Recital de musica y danza. Participacion de artistas de Ecua- 
dor, Cuba y Republica Dominicana. 



PROGRAMA GENERAL 



PLENARIAS GENERALES MANANA 


MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2013 

ECOSISTEMAS, MUNDO MICROBIANO Y SALUD 

Teatro Universitario Carlos Cueva Tamariz 


08h00 a 08h30 Apertura del II Seminario Internacional: “Re- 
cuperar la Salud de los Ecosistemas, para 
contener la Resistencia Bacteriana”. 

08h30 a 09h00 Crisis civilizatoria y sus expresiones en Lati- 
noamerica, Edgar Isch (Ecuador). 

09h00 a 09h30 La cosmovision de los pueblos originarios, Flo- 
resmilo Simbana (Ecuador). 

09h30 a 10h15 El ecologismo popular, Joan Martinez Alier (Es- 

pana). 

10h15a10h30 Receso. 


10h30 a 10h45 Salud humana y salud de la naturaleza, una 
sola salud, Julio Monsalvo (Argentina). 

10h45a12h30 Mosquitos transgenicos para el control de 
dengue: ipeor la cura que la enfermedad?, 
Hellen Wallace (Inglaterra), Camilo Rodriguez Bel- 
tran (Mexico). 


JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2013 

BUEN VIVIR, SALUD Y DERECHOS 

Teatro Universitario Carlos Cueva Tamariz 

08h00 a 08h30 Lago Agrio - Sour Lake, Pablo Cardoso (Ecuador). 

08h30 a 09h00 Clinica ambiental, reparation y salud, Adolfo 
Maldonado (Espaiia). 

09h00 a 09h45 La maldicion de la abundancia, Alberto Acosta 

(Ecuador). 

09h45 a lOhOO Preguntas 
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lOhOO a 1 0hl 5 Video: “Vivencias en Shaglli, Santa Isabel”. 
10h15 a 10h30 Receso 

REIMAGINANDO LA RESISTENCIA: Intersecciones entre medi- 
cina, comunicacion y arte, para sensibilizarse frente a la re- 
sistencia. 

10h30 a 1 1 hi 5 Sumag Kausay, nuevas lecturas, viejas gene- 
sis. Mas alia del snob, Gustavo Vega D. (Ecua- 
dor). 

1 1 hi 5 a 1 1 h45 Microbios y Metaforas, Satya Sivaraman (India). 

1 1 h45 a 1 2h1 5 Mis bacterias y yo, una historia de amor in- 
condicional, Fabian Patinho, (Ecuador). 

12h15 a 12h30 Debate, preguntas y respuestas. 

VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013 

MUNDO MICROBIANO, SALUD Y VIDA 

Teatro Universitario Carlos Cueva Tamariz 

08h00 a 08h30 Curar y someter: modelo biomedico y cultura 
poh'tica en el Ecuador, Juan Cuvi (Ecuador). 

08h30 a 09h15 Lucha de los pueblos de America Latina por 
su salud y su liberacion, David Werner (EUA). 

Estrategias para la contention de la resisten- 
cia bacteriana 

09h15 a 09h45 Acceso y exceso, el desaflo en el uso de anti- 
bioticos, Anthony So (EUA). 

09h45 a 10h15 Resistencia bacteriana: una amenaza global. 

Movilizando el mundo para conservar los pre- 
sentes y futuros antibioticos, Otto Cars (Suecia). 

10h15a10h30 Receso. 

18h00 FESTIVAL DE LA ESPERANZA Y LAALEGREMIA. 

Plaza del Otorongo y Plaza del Farol. 
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TALLERES OPCIONALES 
TARDE 



ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

TEATRO UNIVERSITARIO CARLOS CUEVATAMARIZ 

MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2013 

USO Y ABUSO DE ANTIBIOTICOS 


14h30a15h00 Principios generales sobre medicamentos 
esenciales y su uso en atencion primaria, 
Dulce Maria Calvo (Cuba). 

15h00 a 15h30 Enfoque economico en el uso apropiado de 
antibioticos, Cristina Lara (Cuba). 

15h30a16h00 Patrones de uso de medicamentos. Manejo 
critico de la information, Dulce Maria Calvo 

(Cuba). 


16h00a16h15 Receso 

16h30 a 17h00 Resistencia bacteriana a los antibioticos en 
infecciones adquiridas en la comunidad y en 
los servicios de salud. Mitos y realidades, 
Claudia Banda (Peru). 

17h00a18h00 Panel: “Uso de antibioticos y resistencia bac- 
teriana”. 


• Principios generales de la terapia antimi- 
crobiana y del enfoque del paciente, Fanny Ro- 
driguez (Ecuador). 

• Reacciones clmicas adversas en el uso de 
antimicrobianos, Cristina Lara (Cuba). 
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• Uso de antibioticos sin prescripcion en 
ninos menores de cinco anos de edad en di- 
ferentes contextos sociales en Ecuador, Diana 
Andrade (Ecuador). 

JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2013 

CONTROL YTRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 


14h30 a 15h00 Papel del prescriptor, del dispensador y del 
consumidor de antibioticos, Dulce Maria Calvo 

(Cuba). 

15h00 a 15h30 Contamination e infection por bacterias mul- 
tiresistentes en servicios de salud, Georgina 
Munoz yLorena Encaiada, (Ecuador). 

15h30 a 16h00 Control de las infecciones en los servicios de 
salud. Higiene de manos. iComo incrementar 
la adherencia?, Claudia Banda (Peru). 

16h00a16h15 Receso 


16h15 a 16h30 Video: “Resistencia bacteriana para idiotas”. 

16h30 a 17h00 Resistencia a los antibioticos. Cambiando el 
paradigma de la terapia antibacteriana, Caio 
Salvino (Brasil). 

17h00 a 18h00 Vision general de los problemas en la practica 
clinica. Manejo de la resistencia bacteriana, 
Otto Cars (Suecia). 




VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013 

PROBLEMAS FRECUENTES EN LA PRACTICA CLl'NICA COMUNI- 
TARIA 


10h30a11h00 Tuberculosis multirresistente, diagnostico, 
monitoreo y tratamiento. Claudia Banda (Peru). 

1 1 hOO a 1 2h1 5 Panel: “Usos y abusos de antibioticos en Aten- 
cion primaria de salud”. 

• Infecciones de piel y tejidos blandos. Prue- 
bas diagnosticas, tratamiento y monitoreo, 
Maria Isabel Quizhpe (Ecuador). 

• Bacteriuria asintomatica: infeccion recu- 
rrente de tracto urinario, Catalina Rivera (Ecua- 
dor). 

• Neumonia adquirida en la comunidad. Pau- 
tas de diagnostico y tratamiento, Claudia Banda 

(Peru). 

Uso de probioticos en diarrea aguda, Bolivar 
Quito (Ecuador). 
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para recordar 


MARTES 8 DE OCTUBRE 

09h00 a 12h00 

Facultad de Ciencias Medicas, Universidad de Cuenca. 

► RITUAL DE RECIPROCIDAD 

ENCUENTRO INTERNACIONAL 
Y PLURICULTURAL: 

SUMAK KAWSAY Y SALUD 

Participation de gui'as espirituales de los Pueblos Maya, 
Kichwa y Afrolatinoamericano. 

El Sumak Kawsay nos instruye a bien sentir, pensar, decir y 
hacer, viviendo a plenitud, guiados por la chakana sagrada, 
sintesis de la filosofla andina, cuyos elementos aire-energia, 
tierra-materia, fuego-espacio y agua - tiempo, nos convidaron 
el origen y permanencia de la vida. 

En este ritual ancestral, dialogamos reciprocando ante el 
Hana Pacha, Pay Pacha y Uku Pacha (comunidad macrocosmica, 
intercosmica y microcosmica) concientes que pasado determino 
el presente y este configura el futuro. 


Bienvenidos y bienvenidas a los hermanos del mundo a la 
Cuenca de Guapondelig, rincon sagrado de los amautas kanaris 
a disfrutar de la fiesta cosmica. 




VIERNES 11 DE OCTUBRE 

18H00 

Plaza del Otorongo y Plaza del Farol. 


y FESTIVAL DE LA ESPERANZA 
Y LA ALEGREMIA 


Locro Banda, Los Entenados del ZigZal, Cubanos en la Red, Vic- 
tor Victor y otros. 

Abierta al publico y con los participantes del Encuentro Inter- 
national y Pluricultural “Buen vivir y salud”. 

El juego, la fiesta y el arte despliegan toda su vitalidad para 
compartir la riqueza cultural de los hijos e hijas de Cuenca de 
Guapondelig. El festival nos convoca a ser uno solo con la Pa- 
chamama, el agua, el sol; nos llama a recrearnos en este es- 
pacio de ruptura para afirmarnos en lo esencial de la vida; 
afirmando el compromiso en la lucha por dlas mejores para 
tod@s. Las propuestas esteticas presentes en este dla, nos 
mostraran la infinita capacidad creativa de hombres y mujeres 
que con su arte, van creando ese camino necesario para cons- 
truir la utopia. Encontraremos espacios para compartir: mu- 
sica, teatro, danza, gastronomia, saberes ancestrales, artes 
digitales, agricultura limpia. 
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LABORATORIO CLl'NICO: 

DEL ANTIBIOGRAMA A LA 
TERAPIA APLICADA 

SALON DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL AZUAY 

MIERCOLES 9 OCTUBRE DE 2013 

14h30 a 15h00 ^Que significa la resistencia bacteriana? Me- 
canismo de desarrollo de resistencia bacte- 
riana, Armando Guevara (Venezuela). 

15h00 a 15h30 Gestion de calidad en el laboratorio microbio- 
logico, Jose Luis Vivas (Venezuela). 

1 5h30 a 1 5h45 Uso de antibioticos y production de alimentos 
(Video, Food Inc.). 

15h45a16h00 Receso 

16h00 a 16h40 Mecanismos de resistencia mas frecuentes 
en bacilos Gram negativos, Armando Guevara 

(Venezuela). 

16h40 a 17h20 Bacterias asesinas en las salas de recien na- 
cidos. Detection de BLEE en neonatos hospi- 
talizados en un centra de atencion de tercer 
nivel en Ecuador, Lorena Encalada T. (Ecuador). 

17h20 a 18h00 Lineamientos para un programa de control de 
calidad en Bacteriologia, Jose Luis Vivas (Vene- 
zuela). 


JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2013 


14h30a15h00 Importancia del manual de obtencion de 
muestras en el laboratorio, Jose Luis Vivas ( Ve- 
nezuela). 
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15h00 a 15h30 Actualization en metalo-carbapenemasas, Ar- 
mando Guevara (Venezuela). 

15h00 a 16h00 Determination de sinergia de antimicrobianos 
en el laboratorio, Armando Guevara (Venezuela). 

16h00a16h15 Receso 

16h15 a 16h30 Video: ^Quien mato a los antibioticos?, Satya 
Sivaraman (India). 

16h30a16h45 Tuberculosis multiresistente: historia de 
Blaysi, su camino, su lucha, Cristian Pacheco/ 
Glenda Chacon (Ecuador). 

16h45 a 17h15 Metodos fenotipicos para la deteccion de los 
mecanismos de resistencia en Enterococcus, 
Lorena Abadia-Patiho (Venezuela-Ecuador). 

1 7h1 5 a 17h45 Metodos fenotipicos para la deteccion de los 
mecanismos de resistencia en Staphylococ- 
cus, Lorena Abadia-Patiho (Venezuela-Ecuador). 


VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013 


lOhOO a 10h30 Metodos fenotipicos para la deteccion de me- 
canismos de resistencia en Streptococcus, Lo- 
rena Abadia-Patiho (Venezuela). 

1 0h30 a 1 1 hOO Evolution de la resistencia a fluoroquinolonas 
y su deteccion en el laboratorio, Armando Gue- 
vara (Venezuela). 

1 1 hOO a 1 1 h30 Ventajas de ECOFF vs. puntos de corte. iComo 
hacer un reporte efectivo?, Lorena Abadia-Pa- 
tiho (Venezuela). 

1 1 h30 all h45 Receso. 


1 1 h45 a 1 2h1 5 Errores mas comunes en el antibiograma, Jose 
Luis Vivas (Venezuela). 

12h15 a 12h45 Errores que no se deben cometer con los es- 
tudios epidemiologicos, Lorena Abadia-Patiho 

(Venezuela). 

12h45 a 1 3h1 5 Equipos de medicion. Calibration y manteni- 
miento preventivo, Jose Luis Vivas (Venezuela). 

13h15a13h30 Entrega de libros 
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REIMAGINANDO LA RESISTENCIA 
Intersecciones entre medicina, 
comunicacion y arte, para sensibilizarse 
frente a la resistencia 

AUDITORIO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO, 

FACULTAD DE MEDICINA, UNIVERSIDAD DEL AZUAY 


MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2013 


14h30a15h00 Apertura 

15h00 a 15h30 Farmaconimia, la razon de los nombres de las 
medicinas, Oswaldo Encalada Vasquez, Universi- 
dad delAzuay (Ecuador). 

15h30a15h40 Dialogo 
15h40a16h40 Mesaredonda: 

• El rito en la relation medico-paciente, 
James Pilco L, Universidad delAzuay (Ecuador). 

• Arte y ciencia para reimaginar la resisten- 
cia, Geovanny Sagbay J., Universidad de Cuenca 

(Ecuador). 

• Sumak Kawsay/Llaki Kawsay, Salud/Enfer- 
medad: contrastes conceptuales y practicos 
de dos lentes ontologicos opuestos, Tamara A. 
Trownsell, Universidad delAzuay (Ecuador). 


16h40a16h50 Receso 
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1 6h50 a 1 7h50 Mesaredonda: 

• iQue es sucio?, £que es limpio?, Marcela 
Bobatto, Movimiento para la Salud cle los Pueblos 

(Argentina). 

• Exportando la lucha contra las bacterias, 
el caso amazonico, Andrea Bravo (Ecuador). 

• Perspectivas y practicas hegemonicas de 
la comunicacion en salud: los microbios en los 
medios, Ylonka Tilleria, Universidad Andlna Simon 

Bolivar (Ecuador). 


JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2013 

14h30 a 15h00 Uso indebido de medicamentos, perspectivas 
desde la salud publica, Jose Orozco, Universidad 
Nacional de Colombia (Colombia). 

15h00a15h10 Dialogo 
1 5h1 0 a 1 6h1 0 Mesa redonda: 

• Educomunicacion para el empoderamiento 
y la movilizacion social frente a la resistencia 
bacteriana, Martha Rodriguez, OPS/OMS (Ecua- 
dor). 

• FotoResistencia: tomandoles una foto a las 
bacterias resistentes, KleverCalle, ReAct (Ecua- 
dor). 

• La promocion de la salud, con entasis en 
resistencia a los antibioticos, en los centros 
escolares, SilvinaAlessio, Centro Nino a Nino (. Ar- 
gentina - Ecuador). 
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16h1 0 a 16h20 Receso. 

16h20a17h30 Mesaredonda: 

• Salud ecosistemica, Gustavo Chacon, Univer- 
sidad delAzuay (Ecuador). 

• Conocimientos y practicas de pacientes 
sobre la disposition de medicamentos no 
consumidos: una aproximacion a la ecofarma- 
covigilancia, Esperanza Holguin, Pontificia Univer- 
sidad Javeriana de Bogota (Colombia). 


VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013 


1 1 hOO a 1 1 h30 Rosario-Cuenca, contagiando salud, constru- 
yendo libertades, Damian Verzehassi, Universidad 
Nacional de Rosario (Argentina). 

1 1 h30 a 11h40 Dialogo 
1 1 h40 a 1 2h40 Mesa redonda 

• Derechos de la naturaleza y bienestar hu- 
mano, Esperanza Martinez, Accion Ecologies 

(Ecuador). 

• Determination social de la resistencia bac- 
teriana, Maria Fernanda Soliz, Pontificia Universi- 
dad Catolica de Quito (Ecuador). 

• Soberania alimentaria y transgenicos, Eliza- 
beth Bravo, Accion Ecologies (Ecuador). 

12h40a13h00 Clausura 


14 




PROFESORES INVITADOS DE: 

Espana, Belgica, Suecia, Inglaterra, 
Australia, India, Estados Unidos, 
Ghana, Tailandia, Malasia, Indonesia, 
Argentina, Peru, Bolivia, Mexico, Co- 
lombia, Nicaragua, El Salvador, Gua- 
temala, Brasil, Cuba, Venezuela, Uru- 
guay, Republica Dominicana, Costa 
Rica, Ecuador. 

AVAL ACADEMICO: 

• Facultad de Ciencias Medicas, 
Universidad de Cuenca, Ecuador. 

• Asociacion de Facultades de Cien- 
cias Medicas y de la Salud del 
Ecuador (AFEME). 

• Universidad Andina Simon Boli- 
var. 

• Universidad Internacional para la 
Salud de los Pueblos (IPHU). 

• Facultad de Medicina, Universidad 
del Azuay. 

VALOR CURRICULAR: 

32 horas presenciales. 


/SeAct 

ACCION FRENTE A LA RESIS 


W ACCION FRENTE A LA RESISTENCIA BACTERIANA 

latinoamerica 


FACULTAD DE 

CIENCIAS 
MEDICAS 





RFerrve 


INSCRIPCION: 

Estudiantes: US$ 50, oo 

Profesionales: US$1 00, oo 


INFORMACION: 

ReAct Latinoamerica, Universidad 
de Cuenca, Facultad de Ciencias 
Medicas, Edificio de Postgrado, 2do 
Piso, Cuenca-Ecuador. 

Telefono: 

(593-7) 4051000 Ext. 3128. 

Correo electronico: 
reactlatin@ucuenca.edu.ec 


HIPHU 

^222^^ POR LA SALUD DE LOS PUEBLOS 



Ministerio 

de Salud Publica 


Pagina web: 
saludelospueblos.org 



UNIVERSIDAD ANDINA 
SIMON BOLIVAR 

Ecuador 



